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Liste  de  certains  Journaux  de  médecine  et  de  Transactions  de  sociétés  de 
médecine,  dont  la  Bibliothèque  de  médecine  sous  la  direction  du 
Chirurgien  Général  de  l'Armée  des  États-  Unis  à  Washington,  Dis- 
trict de  Colombie,  désire  faire  l'acquisition.  ^^'Oa^c— <_  /,  /  ?9  3  . 

Ces  publications  périodiques  lui  seraient  aujourd'hui  nécessaires  pour  compléter  son 
"Index-Catalogue." 

D'entre  ces  volumes  et  numéros  qui  manquent,  il  en  est  très-peu  dont  l'acquisition  puisse 
se  faire  par  les  voies  ordinaires  du  commerce.  Il  n'est  possible  d'y  arriver  que  par  la  co- 
opération des  médecins  qui  seraient  disposés  à  les  sortir  de  leur  retraite. 

Toute  assistance  donnée  pour  arriver  au  but  indiqué  serait  hautement  appréciée.  Les 
éditeurs  de  journaux  de  médecine  auxquels  il  est  tout  particulièrement  facile  de  faire  con- 
naître ces  besoins  aux  membres  de  la  profession,  et  le  but  que  l'on  se  propose,  sont  respectu- 
eusement priés  de  donner  leur  concours  à  ce  plan,  en  la  forme  en  laquelle  ils  le  jugeront  le 
plus  convenable,  en  considération  de  l'importance  qu'il  y  a  à  rendre  aussi  complet  que 
possible  le  "Index  Catalogue." 

On  payera  un  prix  convenable  pour  les  numéros  et  volumes  demandés,  ou  bien,  des 
publications  de  valeur  séraient  donnés  en  échange.  On  recevra  volontiers  des  numéros  ne 
formant  pas  partie  d'une  série. 

Addresse:    John  SI  Billinos,  Chirurgien  de  r.\rmée  des  Etats-Unis,  bibliothécaire, 
Bureau  du  Chirurgien  Général  à  Washington,  D.  C. 

Les  contributions  et  les  paquets  peuvent  être  envoyés  pour  transmission  à  Triibner  et    •  _^ 
Comp.,  57  et  59  Ludgate  Hill,  Londres,  Angleterre  ;  JvjBr^BfttHroca  et  fils,  1  ft-rm>Ji«w*»£suai£,^t^agV/«P-^ 
Paris,  France  ;  Dr.  Félix  Fliigel,  Leipzig,  Allemagne;   ou  Fréderick  Muller  et  Comp.,  10, 
Dolenstr.,  Amsterdam.  Pays-Bas. 


Journaux. 

Alger  médical.    Réd.,  P.  Jaillard.  Mensuel. 
8o.  Alger. 

On  demande  no.  10,  t.  3  (Janvier,  1876.) 
Analyste  (L')  et  journal-médico-chirurgical 

du  Var  et  des  Alpes.  Réd.,  J.  M.  D' Audibert- 

Caille.    Mensuel.     1825.     8o.  Brignoles. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Annales  cliniques  ;  ou  recueil  périodique, 

etc.    Publiés  par  J.  B.  Th.  Baumes,  pour  la 

société  de  médecine-pratique  de  Montpellier. 

8o. 

On  demande  t.  19  (Mai  à  Août,  1809);  t.  39  à  46 
(1816-18). 


Annales  cliniques  de  Montpellier.  Réd.,  A. 
Alquié.  Bi-mensuel. 

On  demande  tous  les  numéros  suivants  Février 
25,  IShS  (5e  ann.). 

Annales  cliniques  de  la  société  de  médecine- 
pratique  de  Montpellier.  Réd. ,  J.  F.  V.  Bon- 
net (et  autres).  2e  série,  v.  1-7,  1818-19. 
8o.  Montpellier. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Annales  des  maladies  chroniques  (méd.  et 
chir.)  et  de  l'hydrologie  médicale.  Réd., 
Andrieux  de  Brioude.    8o.    1860.  Paris. 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


\ 


Annales  de  médecine  et  de  pharmacie  du 
Dauphinc.  [En  1876  continuées  comme 
Journal  de  la  société  de  médecine  et  de 
pharmacie  de  l'Isère.] 

On  demande  les  numéros  antérieures  à  Septem- 
bre 15,  1876. 

Annales  de  la  société  de  médecine-pratique 
de  Montpellier.    8o.  Montpellier. 
On  demande  t.  5  (1805). 

Année  (L')  médicale.    Réd.,  Fayel.  Caen. 
On  demande  tous  les  numéros  suivant  no.  2,  t.  5 
(Janvier.  1880). 

Année  médicale  universelle.  Réd.,  E.  Bertin. 
Bi-mensuel.  Montpellier. 
Publié  environ  1872. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Annuaire  médico-chirurgical,  ou  répertoire 
général,  etc.  Réd.,  Ch.-J.-F.  Carron  du  Vil- 
lards.    8o.  Paris. 

On  demande  les  volumes  pour  les  années  1826  à 
1831  (1-6.  ann.). 

Annuaire  spécial  du  corps  de  santé  de 
l'armée  de  terre.  4o.  Paris.  (Ministère 
de  la  Guerre.) 

On  demande  les  volumes  pour  les  années  1860 
et  1870. 

Archives  cliniques  des  maladies  mentales  et 
nerveuses.  Réd.,  Baillarger.  8o.  Paris. 
[1861-.] 

On  demandè^ta^-ftulJiwrti«iL-e»tièE£._»*r>»«Bw 
OueliyiMujiijaéiuMi. 
Archives   médicales   du  Midi.  [1846-.] 
Marseille. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros 


Avenir  (L')  médical.    [1878-.]  Lille. 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Bibliothèque   homœopathique.  Mensuel. 
8o.    Paris.  * 


Archives  médicales  de  Strasbourg.  4  v. 
8o.  Mensuel.  [Mars,  1835-Février,  1837.] 
On  demande  t.  4  (1836  à  7)  Hc^tttec^^k-tablesies 

Art-  (L')  médical.  Mensuel.  2  v.  par  an. 
8o.  Paris. 

■»«-dwumaftJ^Jia-at-gZ.aaia;  titro-ct  tnblft  des 
mH44^f«fr4»-t,JilXJmU£Là^^c^TOb  1850)^ 
Asclépiade  (L').     .Journal  de  médecine, 
chirurgie  et  pharmacie.      Mensuel.  8o. 
Marseille. 

On  demande  les  nos.  1,  2,  3,  4, 5,  le  année  (Janv. 
à  Mai  1823)  ;  et  tout  ce  qui  a  paru  après  nu- 
méro 8  (1824). 


Bifetliothèque  médicale,  ou  recueil  pério- 
diqtïej  etc.  Réd.  par  une  société  de  médecins. 
Mensuel.  2  v.  par  an.  8o.  Paris. 
ûa-4sfaaad«^rT72r8  (ISQQ)  ;  1. 1,  3;  0  {WUSîT^^C— 
Bulletin  chirurgical  ;  examen  des  méthodes, 
etc.  Réd.,  Langier.  Mensuel.  8o.  Paris. 
On  demande  tous  les  numéros  suivant  no.  9,  t.  2 
(Avril,  1841). 

Bulletin  commercial;  annexe  de  L'Union 
pharmaceutique.    8o.  Paris. 
On  demande  les  numéros  1  à  9,  t.  1  (Janv.  à 
Sept.  1873). 

Bulletin  de  la  médecine  et  de  la  pharmacie 
militaires.    Réd.,  V.  Rosier.    8o.  Paris. 
On  demande  numéro  261  (Juin  à  Août,  1879). 
Bulletin  médical  de  l'Aisne.  [1866-7'^-.] 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Bulletin  médical  de  Bordeaux.  Hebdoma 
daire.  4o. 

Publié  en  18;«.   De  1837  à  1841  sous  le  titre  de 

Bulletin  du  Midi. 
On  demande  1>  piibltTinrinn  rntii'^ij.  uu  mûui 
a'ifln"°°  "■ir"'nT 
Bulletin  médical  du  Dauphiné  et  de  la 
Savoie.  [1863-.] 

Continué  comme  Journal  de  médecine  et  de 

pharmacie  du  Dauphinc  et  de  la  Savoie. 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
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Blftletin  médkal  d^a  MayenpéX  [1875- 

Oiy  di^nande  la>j^blication>^tiêre,  aH,<^Êême 
quelqti^s  nuniero^ 

Bulletin  médical  du  Nord  de  la  France, 
publié  par  le  cercle  médical  de  Lille. 
Mensuel.  Lille. 

On  demande  le  no.  1,  (pages  1  à  48;,  1816;  et 
toutes  les  publications  pour  les  années  1854  à  59. 
Bulletin     médical     et  pharmaceutique. 

Mensuel.    8o.    Paris,  E.  Lafosse. 

On  demande  t.  1  et  2  et  les  nos.  1  à  8,  t.  3  (1869 
à  Août,  1871);  les  numéros  pour  les  mois  de 
Déc,  1873;  Sept.,  1874;  Dec,  1875;  Avril,  Juin 
et  Déc,  1876;  aussi  les  volumes  de  1877  à  1881. 


vî/2,/i  f/V^i-y 


Bulletin  médical  et  pharmacologique  de 
Montpellier.  Réd.,  F.  Lutrand.  3  fois  par 
mois.  4o.  [Décembre  1,  1850-Avril  20, 
1851.    15  numéros.] 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Bulletin  mensuel  de  la  statistique  démogra- 
phique et  médicale  de  la  ville  de  Marseille. 
Réd.,  E.  Gibert. 
Publié  antérieur  à  1880. 

On  a  les  numéros  1  à  32  (Janv.  1880  à  Août  1882) 
[excepté  no.  9,  Sept.,  1880]  et  demande  tout  le 
reste. 

Bulletin  des  sciences  médicales.  Réd.,  De 
Fermon,  sous  la  direction  de  De  Férussac. 
8o.  Paris. 

On  demande  l«_w>»-_|Mi»j:--ôé*,r-1829>4iimteii&nt 
<|>Jjle9-4iBrm«:t*Bte8-pwr4£st^e.s1tià4a,-(lS29)L{ 
t  .?1  fOiiidnliiii  Hi  Di'ii.  l(IQft>«W<  toutes  les  nu- 
méros suivant  celle  de  Sept.,  1831  (t.  26). 

Bulletin  de  la  société  des  conférences  ana- 
tomiques.    (École  préparatoire  de  médecine 
et  de  pharmacie  de  Lyon.)  8o. 
Public  antérieur  à  1866. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


Censeur  (Le)  médical.  Mensuel. 
[.Janvier-.Juin,  1834.] 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


Conservateur  de  la  santé.  Journal  d'hy- 
giène et  de  prophylactique.  3  fois  par  mois. 
Lyon. 

Publié  environ  1803. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Correspondeneia  médical  de  Paris  para 
Bolivie  [etc.]  Réd.,  A.  Ramond.  Mensuel. 
Folio.  Paris. 

On  demande  tout  ce  qui  a  paru  antérieurement 
à  Déc.  1873. 

Courrier  (Le)  médical,  journal  des  journaux 
de  médecine.  Mensuel  et,  après,  bi-mensuel, 
etc.    4o.  Paris. 
Publié  environ  1852. 

Voyez,  Courrier  (Le)  médical  et  la  réforme  mé- 
dicale. 

On  demande  tout  ce  qui  a  paru  devant  Janvier, 
186)^. 

Courrier  (Le)  médical  et  la  réforme  médi- 
cale. Réd.,  Mary  Durand.  Hebd.  4o. 
Paris. 

Voyez,  Courrier  (Le)  médical,  journal,  etc. 
On  demande  no.  37  (Sept.  10,  1870);  2e  partie  des 
numéros  46  à  52, 1870  (savoir:  pages  349  à  360). 


Paris.  Crémation  (La).    P  aris. 

Publiée  environ  Octobre,  1856. 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


Clinique  (La):  Journal  de  médecine,  etc. 
Réd.,  Hubert  Rodrigues.     Folio.  Mont- 
pellier.   Deux  fois  par  semaine. 
Décembre  1,  1841-Nov..  1844.   Le  titre  des  v.  2,  3 

(1843-44)  était  Clinique  (La)  de  Montpellier. 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Clinique  (  La)  des  hôpitaux  des  enfants,  etc. 
Réd^j^Vaiiier.    Mensuel.    8o.  Paris. 
On  demandi]tou»4e8  numéros  suivant  t.  3-(184#. 


Clinique  (La)  de  Montpellier. 
Voyez,  Clinique  (La;,  1843-4. 

Congrès  (Le)   médical.     Réd.,  Lagogney- 
Saint-Joseph.    Mensuel.    4o.  Paris. 
Publié  en  Janvier,  1840. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


Douze  (Les)  mois  de  1'  école  anti-césarienne, 
ouvrage  périodique  publié  par  le  citoyen 
Sacombe.  Mensuel.  Paris,  an  VI  (1797-8). 
8o. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Écho  de  la  littérature  médicale  françnise  et 
étrangère,  etc.    Réd.,  Henrozet  Raciborski. 
Trimestriel.  Paris. 
Publié  environ  1840. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Écho  (L')  médical.  Réd.,  J.  F.  Sacombe. 
Mensuel.  8o.  Paris.  [Mars,  1817-Février, 
1819.] 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


/ 
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Écho  (L')  médical;  journal  hebdomadaire  et 
encyclopédique  des  sciences  médicales,  par 
le  docteur  Armand.  4o. 
Public  antérieur  à  1860. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Éclectique  (L'),  journal  de  médecine  hip- 
pocratique.    Réd.,  Pougens  et  autres.  80. 
Paris. 

Publié  en  1829. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Encyclographie  médicale,  ou  résumé  ana- 
lytique, etc.  Iléd.,  A.  Lartigue.  Mensuel. 
80.  Paris. 

On  demande  t. 5  (1844),  et  tous  les  volumes  après 
t.  8  (1845  à  46). 
Éphémérides    médicales,    ou  sommaire 
historique,  etc.    Réd.,  Ch.  d'Audibert.  80. 
Paris. 

Publiés  environ  Juillet,  1811. 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Éphémérides  pour  servir  à  r  histoire  de 
toutes  les  parties  de  less  art  de  guérir.  Réd., 
Lassus  et  Pelletan.    80.  Paris. 
Public  Mars  1,  1790. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Esculape  (L):  Journal  des  spécialités,  etc. 
Réd.,  par  une  société  de  médecins  et  de 
chirurgiens.  3  fois  par  mois.  Folio.  Paris. 
Publié  Juin  1.  1839. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Essai  de  médecine  théorique  et  pratique; 
ouvrage  périodique  par  P.  Brion  et  d' Yvoiry. 
80.    Genève  et  Lyon. 
Publié  environ  1784. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Essais  de  médecine;    ouvrage  périodique. 
Réd.  par  Waton  et  Guérin.    80.  Paris. 
Publiés  environ  1798. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Examinateur  (L')  médical.    Réd.,  A.  De- 
clianibre  et  autres.    4o.  Paris. 
Publié  Juin  27,  1841. 

On  demande^jmbl4<iatk>xt--«tttièrei  ou  même 
^ujEhiueSsJîuj; 

V. 


Feuilles  hebdomadaires  sur  la  médecine,  etc. 
Réd.,  par  une  société  de  médecins  de  Mont- 
pellier.   Hebd.  80. 
Publiées  environ  1791. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros, 
France  (La)  médicale;  journal  des  écoles  et 
des  hôpitaux,  paraissant  le  lundi  et  le  ven- 
dredi.   Folio.  Paris. 
Publiée  Novembre  4, 1836. 
On  demande  tout  ce  qui  a  paru  devant  1864. 

France  (La)  médicale  et  pharmaceutique. 
Réd.,  F.  Rouband.    4o.  Paris. 
On  demande  no.  44,  t.  5  (Oct.  30.  1858);  no,  39, 

1. 11  (Mai  14,  1864);  les  nos.  38,  70,  1. 16  (Mai 

15,  Sept.  4.  1869). 

Gaceta  médica  de  ambos  mundos,  etc.  Réd., 
Dr.  D.  Juan  Vicente.    80.  Paris. 
Publiée  à  peu  près  en  1848.  sous  le  titre  de  "  Pe- 

riôdico  de  ciencias  médicas."    Continuée  en 

1853  comme    "Gaceta   médica   del  Correo 

d'Ultramar." 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 

quelques  numéros. 

Gaceta  médica  del  Correo  d'Ultramar. 
1853-54.  Paris. 

Voyez,  Gaceta  médica  de  ambos  mundos. 

Gazette  d'Epidaure  ;  ou  recueil  de  nouvelles 
de   médecine,  etc.    Réd.,  Barbeu-Dubourg. 
Bi-hebd.    80.  Paris. 
Publiée,  à  peu  près,  en  1761. 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Gazette  hebdomadaire  de  santé.  80.  Lyon. 
Millon. 

Publiée  en  Janv.  1823. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Gazette  des  hôpitaux  civils  et  militaires. 

Voyez,  Lancette  (L.a)  française. 
Gazette  de  Joulin.    Paris./ T>^='»o. 

9n  fliMWTn'l°^i:fr  ppT^TînatinT.  ^nti""",  "'i  "'""^  '~'  

Gazette  des  malades.  (Collection  de  la) 
Oct.,  1823  à  Sept.,  1825,  ou  no.  1  à  89.  4o. 
Paris. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


/ 


\ 


Gazette  île  médecine.    Réd.,  H.  Cotin.    80.  Gazette  scientifique  et  spécialement  médicale 
Paris.  du  département  de  Seine-et-Oise,  etc.  80. 

On  deiuiinde  tout  ce  qui  a  paru  excepté  t.  3(1863).  Versailles. 

Gazette  médicale  de  l'Algérie.     Réd.,  A.     Publiée  à  peu  près  en  1833. 

liertheraud     4o     Alger  demande  la  publication  entière,  ou  même 

j  1    .  —  %  on  1    .  r,  /nn^o  Quelque.s  numéros. 

On  demande  les  pages  77  à  80  du  t.  8  (1863;.  | 

Gazette  médicalede  Dijon  et  de  la  Bourgogne.  Guide  (Le)  de  la  santé.    Réd.,  As.oul.  80. 

Réd.,  Ripault.    80.    Dijon.  l^^'^-  l'''"^- 

Publiée  en  Avril.  1843.  ^"  demande  no.  2  ^Mai.  184ô>. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même  Qngpgg  médicales.      Réd.,   A.  Gardembas. 

quelques  numéros.  Mensuel.    I80.  Paris. 

Gazette  médicale  de  Lyon,  etc.    Bi-mensuel.  publiées  en  Janv.,  1841. 

4o.     Lyon.  On  demande  la  publication  entière,  ou  même 

On  demande  titres  et  tables  des  matières  pour  les  quelques  numéros. 

volun.es  de  1850. 1854, 1865  et  1866.  Histoire  delà  société  de  n.édeci.ie-pratique 

Gazette   médicale  de  Montpellier.    Réd.,  de  Montpellier.    Réd.,  J.  R.  Tli.  Baumes. 

Vialhé  et  Chrestien.     Bi-mensuel.     Folio  1804-08.    80.  Montpellier, 

[et  4o].  Ondem  ande  les  pages  145  à  152  du  t.  5  (1808). 
On  demande  tout  ee  qui  a  paru  après  t.  8  (Mars 
15,  1848). 


Gazette  médicale  de  Paris. 
Voyez,  (iazette  de  santé. 

Gazette  médicale  de  Strasbourg,    lléd.,  K. 
Hissen.    Bi-mensuel.  4o. 
Publiée  Janv.  5, 1841. 

On  demande  les  numéros  1  à  3,  5,  11,  et  12  (1841); 
No.  7  (1842)  ;  et  les  numéros  18  à  22  (1870). 

Gazette    mé<licale    de  Toulouse. 
Guitard  et  autres.  80. 
Publiée  en  1851. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Gazette  médico-ehirurgicale.  Paraissant 
tous  les  samedis.  Réd.,  Tavignot.  4o. 
Paris. 

Publiée  Janv.  3,  1846. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Gazette   niédico-chirurgicale  de  Toulouse. 
Réd.,  A.  Labéda.    8  fois  par  mois.  4o. 
Publiée  Févr.  23,  1867. 

On  demande  tout  ce  qui  a  paru  devant  Janvier, 
1873  (t  1  à  4). 

Gazette  de  santé.    Réd.,  J.  J.  Gardane. 

Hebd.    4o.    Paris.  1773-1829. 

En  1830  continuée  sous  le  titre  de  "Gazette  mé- 
dicale de  Pi;ris. 

On  demande  les  volumes  pour  les  années  1781  à 
1829.  ' 


Hygie;  recueil  de  médecine,  etc.  Mensuel. 
Réd.,  C.  J.  B.  Cornet.    80.  Paris. 
On  demande  t.  1  à  3  (1823-26). 

Hygie  (L')  de  la  Correze;  journal  de  méde- 
cins, etc.  Hebd.  Folio.  Brives,  Lacoste- 
Dupont. 

Publiée  Août  5, 1844. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Indicateur  (L')  médical.    Ré<l.,  Aimé  Gri- 
raaud.    Hebd.    80.  Paris. 
Publié  en  1823. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Indicateur  (L')  médical;  recueil  destiné  à 
porter  à  la  connaissance  du  corps  médical, 
etc.    80.    Paris.  Rouzier. 
Publié  en  Août,  1852. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Institut  (L')  médical.    Bazin,  réd.  en  chef. 
Folio.  Paris. 
Publié  Juillet  15,  1839. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Journal  d' accouchements,  etc.  Réd.,  Pierre- 
Etienne  Morlanne.    Mensuel.    80.  Metz. 
[.4ns  XII,  XIII]  1803-05. 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


\ 


Journal  analytique  de  médecine,  etc.    Réd.  Journal  des  découvertes  et  des  travaux  pra- 


par  une  société  de  médecins  et  des  savants. 
Mensuel.    4  t.  par  an.    80.  Paris. 

On  demande  le>-siuméi«0-.>*"^irX-MOetoter«\ 
N.tt»>«i»lw?«>JS3ii*  le  numéro  pour  Décembre,! 
1829, 0i./ic«-8uicâ«te.  < 

Journal  de  bibliographie  médicale.  Réd. 
par  une  société  de  médecins.,  [1806,  etc.] 
Un  «iemandeJ  ta-^BgWieaXHm^  >»trt«p«,-«(i,-^^ 

'}n  finiirr  nii  mning 


tiques  importants  en  médecine,  chirurgie, 
etc.  Réd.,  F.  E.  Plisson.  Mensuel.  4o. 
Paris. 

Publié  en  .Janv.,  1843. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 

quelques  numéros. 
)Urnal/ï\  la  doctrinne  Ha^émaaffieui^ 

U-d.,  Ut.  NtolinV  8dy    2 1/   ISll/  Ihi 
On  demandeVl.a  >tublicati<*n  entiWe,  ou  m€m( 

qVglques  nuMcros. 


1    '/^"'^     ^'^f'^'^  P"*'*'""  'Journal   général   des   hôpitaux   civils  et 


Journal  de  chimie  médicale,  de  pharmacie, 
etc.  Réd.,  Orfila  et  autres.  Mensuel. 
80.  Paris. 

Oh  demande  pages 561-76, 1. 10,  3é  sér.  (1854),  etles 
volumes  pour  les  années  1861  à  1872. 


militaires  de  Paris,  etc.  Quotid.  Folio. 
Paris. 

Publié  Août  15.  1828. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Journal  d'instruction  sur  toutes  les  parties 
de  l'art  de  guérii-.    1791-.   80.  Montpellier. 


Journal  clini<iue  .  .  sur  difformités 
dont  le  corps  humain  est  susceptible,  etc.  j 
Réd.,  C.  A.  Maisonabe.  Trimest.  80.  Paris. 


Publié  en  Juillet,  1825. 
On  demande  i«»c_£uj2licatW 

(lliclqiips  ir<rla. 


entiùrB,  ou  mêinei 


Journal  clinique  des  iiôpitaux  de  Lyon,  etc. 
Réd.,  J.  Gensoul  et  autres.  Mensuel.  80. 
Publié  en  Janv..  1830. 

On  demande  la  ptiblicatiun  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


Continuation  de  Feuilles  hebdomadaires  sur  la 

médecine,  etc. 
On  demande  la  publieation  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Journal  du  médecin  praticien,  etc.  Réd. 
par  une  société  composée  de  professeurs,  de 
médecins  et  de  chirurgiens  des  hôpitaux  de 
Paris.  80. 
Publié  en  Octobre.  1833. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
(iuel(iues  numéros. 

Journal  de  médecine  de  Bordeaux.  Réd., 
Azani  et  autres.    Mensuel.  80. 
Journal  (La)  clinique  de  Montpellier.   (L'on-      Voyez.'journal  de  médecine-i)ratique,  etc.  Bor- 
(inuation  de  "La  Clinique.  ')      Réd.,  H.  deaux. 

Rodrigues.     4o.  Journal  de  médecine,  chirurgie,  pharmacie, 

Publié  sous  ce  titre  en  1845.  etc.    Réd.,  Corvisart  et  autres.    80.  Paris. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même,  [1801-17.] 
quelques  numéros.  demande  titre  et  table  des  matières  du  t. 

!       18  (1809). 

Journal  .les  connaissances  médicales  pra-  jQ^j,^^^!  ^e  médecine,  chirurgie  et  pharmacie 
tiques,  etc.    Réd.,  A.  Tavernier  et  autres.     de  Toulouse. 

Mensuel.    80.    Paris.  i    Voyez,  Journal  de  médecine  et  de  chirurgie  de 

Toulouse.   2e  série.  1849-67. 
Journal  de  médecine  et  de  ciiirurgie  de 
Toulouse.    Mensuel.  80. 
Public  en  18:î7. 

On  demande  tomes  1  à  7(1837-44;;  t.  10, 11, 12 
(1846-48;;  tables  des  matières  du  t.  9  (1845-6;  ; 
1. 1,  2e  série  (1849;  ;  les  numéros  pour  Décemb., 
1853;  Mars,  1857;  Avril,  1858,  et  tout  ce  qui  a 
paru  depuis  1860. 


Journal  des  connaissances  médico-chirurgi- 
cales. Réd.,  A.  Trousseau  et  autres.  Men- 
suel.   80.  Paris. 

On  demande  la  table  générale  des  matières  pour 
les  années  1  à  20. 


y- 


UJ:/e(,f;M.,/p(.f^ 


m 


Journal  de  médecine,  ou  observations  des 

plus  fameux  médecins,  etc.    Réd.,  l'abbé  de 

La  Roque.  Mensuel.   12o.    Paris.  Lambert 

et  Cusson. 

Publié  en  Janv.,  1683. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Journal  de  médecine  critique  et  de  bibli 

ographie  médicale.      Réd.,  Pougens.  80 

Montpellier. 

On  demande  no.  1  (Janvier,  1843). 
Journal  de  médecine  du  départment  de  la 

Meurthe.  Réd.  par  une  société  de  méde- 
cins.   Mensuel.    80.  Nancy. 

Public  en  Janv.,  1825. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Journal  de  médecine  de  Lyon.    Réd.  par  la 

soc.  de  méd.    Mensuel.  80. 

On  demande  les  numéros  de  Juillet,  1847,  à  Dé- 
cembre, 18(^. 
Journal  de  médecine  de  Montpellier.  Réd., 

.1.  M.  Audibert-Caille.    Trimest.  80. 

Publié  en  Janv.,  182.'5. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Journal  de  médecine  de  Nantes. 
Publié  antérieur  à  1844. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Journal  de  médecine  de  l'ouest.    Réd.  par 
la  section  méd.  de  la  soc.  acad^  Trimest 


Journal  de  médecine-pratique,  ou  recueil 
des  travaux  de  la  société  royale  de  médecine 
de  Bordeaux.  80. 

Eiib1in(ii>aM>iii)  iiulOCO.  muliuuo  en  1630  01 


"  Jaui'ual  J(j  la  jutiulii 


tlo  dt  mtdtcin 


LUUtiuuG  BuKWiJLUmmii  "  JuuiuwJ 
I  da  TlnrdnnuT  "  ■  


On  (VwmnBdejfcittt  1 


piwu  dmailt  105» 


nPMr  Jnnvirr.  Ififi?.  rt  tnutfffl  l°fi  pvh- 

Tournai  de  médecine  du  Sud-ouest. 
Publié  antérieur  à  1876. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Journal  de  médecine  vétérinaire  militaire. 
Réd.,  A.  Goux.    Mensuel.  Paris. 
On  demande  no.  3.  1. 1  (Aug.,  1862)  ;  no.  6,  t.  4 
(Nov.,  1865);  nos,  9  et  10,  t.  5(Févr.,  Mars, 

1867)  ;  nos.  1  et  10.  t.  6  (Juin,  1867,  Mars. 

1868)  :  nos.  4. 12,  t.  7  (Sept.,  1868,  et  Mai,  1869); 
les  nos.  8.  9, 12,  t.  8  (Janv.,  Févr.,  Mai,  1870)  ;  t. 
IKJuin,  1873  àMai,  1874). 

Jothuial  médical  de  la  Gironde.  Réd.  par 
une  société  de  médecins.  Mensnel.  80. 
Bordeaih^. 

Puhlrr-,i>  prii  yrm  rn  IHflf 
ftn  iamnnilr ■  h>i initiliiintînn  r^j^ra|  an 
i^tttotquoD  nwmorog. 

Journal  médical  de  la  Mayenne.  Réd., 
Carreau.    Mensuel.  80.  Laval. 
Oq  dff^flnd*  to-  puMi"ntif?nM  nrr^n  t  1  (Mnrn. 


r 


Nantes. 

On  demande  tout  ce  qui  ^  paru  devant  1874  (8me 
année). 

Journal  de  médecine  et  de  pharmacie  du 
Dauphiné  et  de  la  Savoie.  [Antérieur  à 
1868.] 

Continuation  de  "  Bulletin  médical  du  Dau- 
phiné et  de  la  Savoie,"  et  continué  comme 
"Annales  de  médecine  et  de  pharmacie  du 
Dauphiné." 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Journal  de  médecine  pratique,  ou  de  tout  ce 
qui  peut  servir  à  la  conservation  de  la  santé, 
etc.  3  fois  par  mois,  et,  après,  mensuel. 
80.  Paris. 

Publié  (on  croit)  en  1806. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


Journal  médico-chirurgical  du  département 
du  Var.   Réd.,  J.  AL  Audibert-Caille.  Semi- 
mensuel.    4o.  Brignoles. 
Publié  Janv.,  1824  ;  continué  en  1825  comme 

Analyste  (L'),  etc. 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Journal  militaire  officiel.    80.    Paris.  J. 
Dumaine. 

On  demande  le  no.  39  en  1873,  partie  régle- 
mentaire. 

Journal  des  nouvelles   découvertes  de  la 
médecine. 

Voyez,  Nouvelles  (Les)  découvertes  sur  toutes 
les  parties  de  la  médecine. 

JtQllriVa^ — plinrmnnin    rl'  A  Innoff-T.lirPU  1^» 

On  demande  no.  3,  t.  HFavrier.  1874).  ^ 


\ 


8 


C 


6t' 


y 

Journal  Je  pharmacie  de  Bordeaux.  Réd 
1 1^  J.  Perfens.    Mensuel.    80.  Bordeaux. 

-^bî-iUsiHuude  Its  uuiiK'iua  ij  ël  11, 1. 1  (Mai,  NT5v- 
1  rti  Irr  THinrif'Tnr  r  nirrmt'  r  rliii  y  "nr  T*^  • 
-  B9inbra,  IgSOi  - 


Journal  de  santé,  spécialement  hygiénique. 
Rod.,  P.  L.  Labbée.  80.  Mensuel.  Reims. 
Publié  Janv.,  1832. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Journal  des  sciences  médicales  de  la  Haute- 
Garonne.    Mensuel.    80.  Toulouse. 
Publié  (on  croit)  en  1826. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Journal  de  la  section  de  médecine  de  la  so- 
ciété  académique   du  département  de  la 
Loire-Inférieure.  Nantes. 
,  -On  demjinde  toi;t._c<iqui  €-1  paru  depuis  numéco 
,    228,  t.  48  aseë». 

Journal  de  la  société  de  médecine  et  de 
pharmacie  de  l'Isère.  Mensuel.  80. 
Grenoble.        ^"T^  \ 

'  .^(l*«bI^«r4^<7<ft: 


Lancette  (La)  française,  gazette  des  hôpi- 
taux, civils  et  militaires.  4o.  Paris. 
On  demande  tefeefefeafti^'fc'Sa^»  les  numéros  4  à 
9,  95,  98,  du  tome  3  (1830):  le  numéro  8,  du  tome 
4  (  Octobre  27,  1830)  ;  Wgjatea&P«j4jaF<i»-  tow  M» 
•^^4e«mfafn  IWttr  le  titre  et  la  table  de.<< 
matières  du  tome  11  (1837)  ;  la  table  des  ma- 
tières du  tome  12  (1838)  ;  le  numéro  99  (Août 
17,  1841  )  ; ^^«^mHB^cà3S!xIl£cembf«"'atT-it^ 


Manuel  (Le)  médical. 
Publié  antérieur  à  1879. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Médecin  (Le)  de  la  maison.    Réd.,  Rein- 
villier.    Semi-mensuel.    4o.  Paris. 
On  demande  tout  ce  qui  a  paru  après  t.  6  (Juin 
;iO,  1856). 

Médecine  (La)  contemporaine.  Réd.,  É. 
Duval.  Semi-mensuel.  Paris. 
On  demande  tomes  1  à  15  (publ.  antérieures  à 
Janv.,  1874)  ;  les  nos.  1  à  6,  t.  16  (Janv.  à.  Mars, 
1874)  ;  les  nos.  8  à  16  11870)  ;  les  nos.  4,  5,  9  à  13, 
15,20.24(1877);  les  nos.  11  à  24  (1878)  ;  et  tous 
les  numéros  pour  1'  année  1879. 


I 

Journal  de  la  société  de  médecine  pratique! 
de  Montpellier.  80. 

On  demande  tout  ce  qui  a  paru  après  1. 16  (Avril,  j 
1848). 

Journal  de  la  société  l'oyale  de  médecine  de 
Bordeaux. 

Voyez,  Journal  de  médecine  pratique,  ou  recueil 
des  travaux  de  la  société  royale  de  médecine 
de  Bordeaux. 

Journal  de  la  société  royale  de  médecine, 
chirurgie  et  pharmacie  de  Toulouse.  80. 
Publié  (on  croit)  en  1826. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Journal  universel  des  sciences  médicales. 
Mensuel.  4  v.  par  an.  80.  Paris,  Ballard. 
On  demande  t.  59  (18;M), 

Journal  de  vaccine  et  de  maladies  des  en- 
fants, etc.  Réd.,  L.  M.  James.  Mensuel. 
80.  Paris. 

Publié  (on  croit)  en  1830. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


savant.  Réd.  par  [M.  de  Blegny 
sous  le  nom  de]  Gautiiier.  Janv.-Févr.,  1084. 
12o.  Amsterdam. 

Continuation  de  "  Nouvelles  (Les)  découvertes." 
On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Monde  (Le)  pharmaceutique.  Réd.,  Roussel. 
Semi-mensuel.    4o.  Paris. 
On  demande  tout  ce  qui  a  paru  devant  Janv., 
1874  (le  à  3e  années)  ;  et  les  nos.  6  à  24,  t.  7 
(1876). 

Moniteur  (Le).  Journal  de  médecine,  etc. 
Réd.,  P.  Ménière.  4  fois  par  mois.  80. 
Paris. 

On  demande  tout  ce  qui  a  paru  après  no.  45,  t.  2 
(Juin  1. 1877). 

Moniteur  d'hygiène   et   de   salubrité  de 
France.    80.  Paris. 
Publié  Mars  1,  1*57. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Moniteur  de  la  santé.    Réd.,  N.  Pascal. 
Semi-mensuel.    Folio.  Paris. 
On  demande  tout  ce  qui  a  paru  après  no.  2,  t.  1 
(Mars  30.  1874). 


Mouvement  (Le)  médical.  Hebd. 
Publié  (on  croit)  en  1862. 
On  demande   les   publications  antérieures 


Paris.  Nouvelliste  médicale,  gazette  de  tous  les 
journaux  de  médecine,  etc.  Folio.  Paris. 
Garnier 


U^Aér^^^M^kî^^^^  Publié  .Janv.  5. 1833, 

^J/r^fC^^^^^^^"^^^  On  demande  ia  pu 


publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


les  titres  et  les  tables  des  matières  pour  les 

années  1878  et  1879.  iNovateur  (Le),  journal  médical 

Nice-médical.    MensueL    Ho.    Nice.  Blagny.    8o.  Dijon. 


Réd.,  D. 


On  demande  le  titre  et  la  table  des  matières  du 
t.  .3  (1878-9)  et  du  t.  4  (1879-80). 
Nouvelle  bibliothèque  germaniqiie  de  mé- 
decine.    Réd.,  F.  Gallot.     4  v.  par  an. 
1808-9.    V.  1-8.  Paris. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Nouvelle  bibliotkèque  médicale,  journal  de 

médecine,  etc.    Mensuel.    8o.  Paris. 

Voyez,  Bibliothèque  médicale,  ou  recueil  péri- 
odique, etc. 

Nouvelle  Gazette  de  santé  ;  par  une  société 
(le  médecins.    Réd.,  Parent-Auber.  Hebd. 
Folio.  Paris. 
Publiée  Nov.  29,  1846. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Nouvelle  (La)  Gazette  de  santé;  journal 
des  médecins,  etc.    Folio.  Paris. 
Publiée  en  1847. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Nouvelles,  ou  annales  de  l  art  de  guérir. 
V.  Ô-7,  178',M)1.    Itio.  Paris. 
Voyez,  Nouvelles  instructives,  bibliographiques, 
historiques  et  critiques  de  médecine,  etc. 

Nouvelles  (Les)  découvertes  sur  toutes  les 
parties  de  la  médecine.  Recueillies,  en  an- 
née 1679  par  Nicolas  de  Blegny.  12o. 
Paris.    L.  D'Houry. 

Continuées  en  1680 comme  "Temple(Le)d'Escu- 
lape,"  etc.,  et  en  1681  comme  "Journal  des 
nouvelles  découvertes  de  la  médecine."  et  en 
1684  à  Amsterdam,  comme  "  Mercure  savant." 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Nouvelles    iustructives,  bibliographiques, 

historicjues  et  critiques  de  médecine,  etc. 

Réd.,  Retz.    IGo.  Paris. 

Publiées  vers  178,5  et  continuées  de  1789  comme 
"Nouvelles,  ou  annales  de  l'art  de  guérir." 

On  demande  tout  ce  qui  a  paru  excepté  t.  3 
(1787t. 


Publié  (on  croit)  en  1836. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Observateur  de  r Indre;    recueil  médical 
et  philosophique.    8o.  Châteauroux. 
Publié  (on  croit)  en  1832. 

On  demande  U  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Observateur  (L')  provençal  des  sciences 
médicales,  etc.    Réd.,  P.  M.  Roux.  Bi- 
mensuel.   2  V.  par  an.    8o.  Marseille. 
Publié  en  1821. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Observation  (L'),  journal  mensuel  de  mé- 
decine, etc.    Réd.,  Michea.    8o.  Paris. 
Publié  Décembre  15,  1849. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Opinion  (L')  médicale.  Paris. 

En  1872  combinée  avec  "  France  (La)  médicale." 

Paris  (The)  .Médical  Record.   Réd.,  A.  Boggs. 
Bi-mensuel.    4o.  Paris. 
On  demande  tout  ce  qui  a  paru  excepté  no.  1,  t. 
1  (Juillet,  1874). 

Pau  médical.     Réd.,   H.  Gaye.  Mensuel. 
Folio.  Pau. 

On  demande  tout  ce  qui  a  paru  après  no.  37  (an- 
née 4,  Fév.,  1880). 

Periôdico  de  ciencias  médicas.    Réd.,  J. 

Vicente  y  Iledo.    1848.    1  v.    8o.  Paris. 

Continué  comme  "Gaceta  médica  de  ambos 
mundos." 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

Petit  moniteur  de  la  pharmacie.  Réd.,C.-A. 
Philippe.    MensueJ.    8o.  Paris. 
On  demande  les  numéros  pour  Févr.  et  Nov., 

1874;  Mars,  1875;  Mars,  Mai  et  Juillet,  1876; 

et  les  tomes  entièrs  pour  1877  et  1878. 
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Pharmacie  (La)  .le  Lyon.    Réd.,  Abonne!.  Recueil  Je  médecine  vétérinaire.    Mensuel.  /,  o-)  ,\ 

Semi-mensuel.    Folio.    Lyon.  |    80.    Paris.  3-^^/-./?t6;  >  Tu   ITl  fj  ^-V.        ^  ///  • 

On  demande  tout  ce  qui  ii  paru  après  no.  44,  t.  2     On  demande  t.  4  (18-27)  ;^U-â=à;&:â,s^éTr+«e5=^ 
(Juin  10, 1877).  ReCUCil  de  mémoires  et  observations  sur 

Pharmacologiste  (Le).     Réd.,  A.  Vingt-I    i.ijygij.,je  et  la  médecine  vétérinaire.s  mili- 
zinier.    Semi-mensuel.    80.    Lyon.  |    tj^ij-gg     go  Vm\s. 

On  demande  tout  ce  qui  a  paru  aprè.s  t.  1  Avril  demande.  / 

Journal  hebd.  de  médecine.  vj^  j.    1 -,    \  A, 

Renseignement  (  Le  ) 

Paris. 

I    Publié  (on  croit)  en  1878. 


pharmaceuticjue. 


Praticien  (  Le 

lléd.,  E.  Barrière.    80.  Paris 
On  demande  les  nos.  2  et  3,  annce  1  (Dec.  23,  et 
.30, 1878). 

Presse  médicale,  journal  des  journaux  de 

médecine.    Red.,  A.   Mayer.    Hebd.    ^'^■\-£iQ-pQxtoive  médical,  ou  nouveau  journal 

analytique,  etc.    80.  Paris. 


On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 


Publiée  Janv.  1,  18.53. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
(|uelqucs  numéros. 

/" Progrès  (Le).  Journal  des  sciences  cl  delà 
\  profes.sion  médicales.  Réd.,  L.  Flcury. 
)     Hebd.    80.  Paris. 

/  aa^.xli»wHindc  1».  publication  cutlCt'U,  uu  mvmu 
\         _jiualqiirfî  niiinér"*r 


Publié  en  1831.    Continué  en  1832  comme  "Ré- 
pertoire médical  et  bulletin  de  la  société  ana- 
tomique  de  Paris." 
On  demande  la  publication  entière,  ou  mémo 
quelques  numéros. 
Répertoire  de  pharmacie.    Réd.,  Roucliar- 
dat.    80.  Paris. 

I    On  demande  I  mil  fil  [  Tim1Ii>1  lUlî"  îiVf  '1 

Progrès  (Le)  dentaire.    Réd.,  M.  Stcvcns.       1^73).  ^J-7f  l-^jy 

Mensuel.    80.    Paris.  Répertoire  du  progrès  médical,  etc.  Réd., 

On  demande  t.  5  0  878).  H.  Quenot  et  A.  Waliu.    80.  Paris. 

Progrès  de  la  médecine,  etc.    Réd.,  Brunet.     j^"^'''' ^^V"' 

°  .  On  demande  la  publication  entière,  ou  même 

IJo.    Pans.  quelques  numéros. 

Publié  (on  croit)  en  1695.  iRevuC  chirurgicale,  etc.,  publié    par  une 

société  de  chirurgiens,  sous  la  direction 
scientifique  de  M.  Velpeau.    80.  Paris. 

nde  no.  1  (Septemb.  30,  1840)  rédigé 
arcbal  de  Calvi. 
Revue  clinique  française  et  étrangère,  etc. 
Propaganda  (La);  journal  de  médecinej    Semi-mensuel.    4o.  Paris. 

usuelle,  etc.  Semi-mensuel.  80.  Paris.  On  demande  1. 1  (Décemb.  1, 1849  à  Novemb.  .30. 
Publiée  Septemb.  15,  1839.  1850). 

On  demande  la  publication  entière,  ou  môme  jj^gy^^g  critique  et  rétrospective  de  la  matière 

médicale  spécifique.    Réd.,  Chargé,  Petroz 


On  demande  la  publication  entière,  ou  nicme 
quelques  numéros. 

ni,                               -,        -V.   1»            -11     \ii  ui  scienunoue 
Progrès  iii/dical.   Red:.  Bourneville.  \Iebtl. 

!  V.                         /              .                           \  /  On  demand 

^               Folio.    Versailles.                             V  par  M.  Ma 
On  demande  les  numéros  1  à  4, 10  a  It.  t.1          1  x» gy „ g  clini 


quelques  numéros. 
Propagateur  (Le)  des  sciences  médicales. 


et  Roth. 

Ann'^es  1-3,  et  scu,  1840-42  et  séq. 
On  ne\onnai  ipasl»  place  de  publication,  et' on 
demande  tous  les  v'olumes  ou  même  quelques 
numéros. 

Revue  étrangère  médico-chirurgicale.  Semi- 
Province  (La)  médicale.    Réd.,  Poinsot.     '    mensuel.    4o.  Paris. 
Annoncée  à  paraître  en  Avril,  1877.  Publiée  Octobre  16,  18-56. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même     On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros.  '       quelques  numéros. 


etc.    Mensuel.    80.  Paris. 

Suite  de  "  Indicateur  (L')  médical."   Publié  en 

Octobre,  1824. 
On  demande  tout  ce  qui  a  paru  excepté  les  nos. 

33  et  34  (t.  3,  année  2,  Août-Septemb.,  1825). 


« 


0 


\ 


11 


Revue  'les  hôpitaux  civils  de  Metz,  etc.  Ruche  (La"*  pharmaceutique.    Réd.,  C.-A. 
Réd.,  Defer.    80.    Metz.  Philippe.    Mensuel.    80.  Paris. 

On  demande  tout  ce  qui  a  paru  après  no.  1.3;     On  demande  les  nos.  1  et  2, 1874  ;  nos.  1,2,  4, 0.12, 
0857).  le  titre  et  la  table  des  matières  pour  l'année 

Revue  médicale  de  lîesan^on  et  île  la  Franche- 

Comté.    Réd.,  A.  Mayer.    80.  Santé  (La),  journal  d'hygiène,  etc.  Réd., 

Publié  en  Févr.,  1847.  |    Astoul.    80.  Paris. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même     On  demande  le  no.  1  (Avril,  1845)  no.  2 'Mai,  184.5) 
quelques  numéros.  î       sous  le  titre  de  "Guide  (Le) de  la  santé." 

Revue  médicale  de  Dijon.    Iléd.,  Saignes  et|Saiité  (La),  journal  d'hygiène,  etc.  Réd., 
autres.    Semi-an.    80.  j        Richelot.    Hebd.    4o.  et  80.  Paris. 

Publié  en  Octobre,  1844.  Publiée  Janv.  5,  1845. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même  demande  la  publication  entière,  ou  même 

quelques  numéros.  quelques  nuu»éros. 

Revue  médicale  franyaise  et  étrangère,  etc.'g^^^^  ^La)  publique,  etc.    Réd.,  N.  Pascal. 
Réd.,  Cayol  et  autres.     Mensuel.    Paris.         j,^,^,,     ^.-^j;^     p^^^is.    V.  Goupy. 

On  demande   I',.n..r,i  IQ^t.  les  nu-,         demande  tout  ce  qui  a  paru  devant  Mai,  1872. 

et  après  Décemb.  15, 1876  (no.  112). 


méros  de  Septemb.  10,  à  Décemb.  .'il.  1870;  le 
Jitre^pour  t.  2, 1870;  les  numéros  de  Mars  ."îl. 
Avril  15|)v_1871;  et  les  numéros 
Septemb.  0,  Octob.  18, 187:5. 


Réd.,  Dancel 


On  demande  1 1  publication  entière,  ou  même 
.quelques  numéros. 


Santé  (La)  publique  et  privée 
et  Blin.    Polio.  Paris. 
Revue  médicale  du  midi.    Réd.,  A.  Belougou     Publiée  Avril  22, 1849. 
etl.Gely.  Semi-mensuel.  80.  Montpellier., 
On  demande  tout  ce  qui  a  paru  après  no.  2,  t.l 
2  (Mars,  1876).  'Santé  (La)  universelle,  guide  nu'-dical  des 

Revue  ophthalmologique  de  l'est.      lléd.,     f'in.illes,  etc.    Mensuel.    80.  Paris. 

G.Vautrin.    Mensuel.    80.    Nancy.  I  l^ubHée(onc 

On  demanda  la  puni 

.tmplniifs  ffA./.-..^  ( 

Scalpel  (Le):  revue  des  hôpitaux  de  Mar- 
seille. IIeb<l. 
Publié  en  1839. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 

I 

ISud  médical.  Marseille. 
Revue    scientifique   de   la   France   et    de     Publié  antérieur  à  1877. 

l'étranger.     [2e  série  de  la  Revue  des  cours     On  demande  la  publication  entière,  ou  même 


dt 


do  tout  80  qui  a  paiu  apii?s  iiu.  0,  t.~l| 


Wuin,  1874)). 

Revue  scientifique   et   administrative  des 
médecins  des  armées  de  terre  et  de  mer. 
Réd.,  V.  Rozier.    1850-81.    80.    Paris,  "j 
On  demande  les  numéros  162, 163, 165, 166(1876-7);; 
et  les  numéros  170,  175  (1878-9). 


(  V^T 

iritlnn  ^tirm\y mi'uiy^ Ô ^"^^"^^X^^^ 


par  an. 


4o. 


quelques  numéros 


Mensuel.  4o. 


scientifiques.]  Ilebd. 

Paris.  Synthèse  (La)  médicale. 

~OH--tituaHBdgO^*>-&uniérog_J — »  f,  t.  1  (JuiH»t-à  Paris. 

^-Aq^JSUj;  ^t--t?>aiJji*4fa1ràr'BécwnW*i^^     On  demande  l'ouvrage  entier,  excepté  les  nos.  4 
Revue  des  spécialités  et   des  innovations       à 6, 1. 1  (Août-Octob.,  1879). 
médicales  et  chirurgicales.    Réd.,  V.  Duval.  Temple  (Le)  d'Esculape. 
Mensuel.    80.    Paris.  |    Voyez,  Nouvelles  (Les)  découvertes  sur  toutes 

On  demande  no.  8, 1. 1  (Juin,  1840),  et  tout  ce  quil       les  parties  de  la  médecine. 

a  paru  après  Décembre,  1841.  „  ,.  ,       ,         ,        -r, ,  ,  ^ 

Transactions   médicales,  etc.     Réd.,  C. 
Revue  thérapeuli(iue  du  midi,  etc.    Réd.,     Forgèt.    80.  Paris. 

L.  Saurel.  Mensuel.  80.  Montpellier.  On  demande  la  table  générale  des  matières, 
Ondemandet.  12etl3, 1858-9.  !       publ.  en  1833. 
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'I  '  /  '  ueaux. 


ribune  (La)  médicale.  Kc'hI 
Calvi.    Hebd.    80.  Paris. 
On  tlrminflnltarnt  ragiii  a  pnrn  ilrriiiil  11  ""1 
Wanv. 

Union  nuklicale.  Toulouse. 
Publiée  antérieure  à  1877. 

On  demande  la  publication  entière,  ou  même 
quelques  numéros. 
Union  médicale  de  la  Gironde.    80.  Bor- 
deaux 

tri  ■!  I  Fi  vri  et  Mai,  IH.^7  k 


^larchal  de  Union  (L  j  pliarmaceutique.  Mensuel.  Paris. 

On  flemntiflp  4twfj^ rini  n  rim  li  ''""t  Tjjvrii  Vi 


Réd., 


10,  t.  ô  iSuptemb.  -et-Oct^W^^ifi&H 
-  '  ^  /  l[  I  oT»  U  ;  •  tta^tf,  t  S  rniViomh.i  ot  Inr  niiii-nntif 

Union  médicale  de  la  Provence.  Mensuel. 


80.  Marseille. 

On  demande  les  no.s.  1  et  2,  t.  3  f.Janv..  Févr., 
1866);  no.  4,  t.  5  (Avril.  1868). 

Union  médicale  de  la  Seine-Inférieure,  etc. 
Trimest.    80.  Rouen. 

On  denuinde  tout  ce  qui  a  paru  devîint  .Janvier. 
]87.'5  (12e  année). 


Unité  (L'  ),  journal  de  pathologie,  etc. 
Colas.    80.  Paria. 

On  demande  le  no  1  (Février  1, 1856),  et  le  suite, 
s'il  y  en  a. 

Univers  (L'  )  médical.    Réd.,  Falberg.  4o. 
Paris. 

On  demande  le  no.  1  (Déceuib.,  1855),  et  le  .«uite, 
s'il  y  en  a. 

Vichy  médical.    Héd.,  C.  Lugagne.  Men- 
suel.   80.  Vicliy. 

On  demande  les  titres  et  les  tables  des  matières 
des  vols.  1  et  2  (1878-9);  les  numéros  12  à  19,  t. 
3  ('.Juillet  à  Septemb.,  1880);  et  tous  les  nu- 
méros après  no.  25,  t.  4  (.Juin  18, 1881),  aussi  les 
titres  et  les  tables  des  matières  pour  t.  3  et  4. 


I 


